Beibungscoefficient, Form el von de Heen.
83
0,01779ft
1 + 0,0336793* + 0,000220993 6 t* und nach 0. E. Meyer's Berechnungen
9 ~~ (i + o,orio4*Hf+ 2r6~6iYo4T)"
Zu merkwiirdigen Formeln ist de Keen1) gelangt. Rechnete er die Abnahme des auf Volumeueinheit bezogenen Reibungscoefficienten $' = Qp von 10° C. ab fur die nachsten 20° (also von 10 bis 30°), so land er, dass diese Abnahme z/o' sich durch eine Formel
22)
darstellen liess,  und c sowohl wie u hatten fiir alle von ihm unter-suchten Fliissigkeiten fast denselben Werth, namlich durchschnittlich
war u = —, c — 0,84, wiewohl der^grossteBetrag von ^/ Q' mehr als
20mal so gross  war wie  der kleinste.     Indem  er  diese Formel ver-allgemeinert, findet er fiir Q iiberhaupt
t                                u
Q'
t ist die imuaer gleiche Temper aturdifferenz. Nimmt man wieder als Maass der Temperatur je 20° C., rechnet t von 10° C. ab, wofiir Q1 = Q '0 sein sol], so findet de Heen fiir Amylbenzoat
= 0,5563,    «=
urid dainit folgende Vergleichung zwischen Rechnung und Beobacbtung
	£=10	30	50	70	90	110	130	150	170° C.
f  ( bereclmet .   .	49,0	29,3	19,2	13,6	10,5	8,6	7,4	6,7	6,0
\ beobaclitet    .	49,0	28,2	18,3	13,4	10,5	8,6	7,4	6,6	6,0
Die Uebereinstiinrnung ist zweifellos sehr gut und in Anbetracbt des grossea Tetnperaturintervails, welches vielleicbt bis zu 150° der kritischen Temperatur nahe fiihrt, und der geringen Zahl Constanten (nur 2) eigentlicb auffallend. Eine theoretische Deutung seiner Formel hat de Heen, wie er selbst hervorhebt, nicht gefunden, sie sieht auch so eigenartig aus, dass eine solche kaum zu verinuthen ist.
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